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Виходить у Львові ще 

489 (крім неділь і гр. 

Хат. сьвят) о 5-ій го- 
дині по подудни. 


| - Редакция і 

- Адміністрация: удеюя 
Чарнецкого ч. 8, 

Письма приймають ст 
лиш Фпанковані. 


Рукописи звертають ся 
зяш на окреме жадаєе 
' ва зложенєм оллате 

почтово), | 
Ревкляміації незапечк- 784 
Тані вільні від оплати 7и 
почтової, 


РОВЕР р п Р ле 


Передплата у Львові 
в бюрі дневнаків Люд. 
Пльона і в ц. к. Ста- 
роствах на провінциї: 
на цілий рік зр. 2:40 
на пів року зр, 120 
ва пверть року , 77160 
місячно р `2) 


й Гр Поодиноке число 1 кр. 
8 почтовою пере- 
силкою: 
ва цілий рік ар. 5:40 
на ців року ар. 2:70 
на чверть року вр. 1:85 
місачно . . , 45 


Поодиноке число З кр. 


Япаньска політика. 


Межи Хіною а Япаном ведуть ся тепер 
переговори в справі заключеня мира і мабуть 
Увівчають ся добрим успіхом. Замах на хінь- 
сКого посла «Лі- Гувг- Чанга не лиш не пере: 
Шкодив веденю дальших переговорів, але ще 
Може й вийшов в їх користь, позаяк правитель- 
ство япаньске в виду сего незвичайного факту 
видїлось морально спонукаким не робити вели- 
Ких трудностий. Тимчасом ЛҮ Гунг-Чанг поду- 
жав 1 переговори ведуть ся успішно дальше. 
Як звістно, постановили обі воюючі сторони 
Застановити дальші кроки воєнні эж до дня 

с. м. До того часу може й удасть ся закліо- 
Чити мер. Під якими услівями мав би бути той 
мир заключений, доси на певно не можна ска- 
Зати, бо ані не звістно докладно, чого жада- 
ють ЯНпанці, ані не знати, що дають Хінці. 

0 єсть лиш річ певна, що Хіна буде мусїла 
заплатити велику суму відшкодованя воєнного 
1 відступити Япанови деякі свої посілости, 
В першім ряді острови, котрі по части вже нияї 


завяли Нпанці, як н. пр. так звані острови: 


Мескадорес, а відтак ще Й остров Формозу, ва 
Котрий Япанці мають вже від дэвна велику 
охоту. Чи в инших земель своїх відступить 
що Хіна Япанови, от хоч би й ті области, які 
нині фактично знэходять ся в посіданю Япан- 
Ців, о тім можна сумнівати ся. На то не зго- 
Дились би ані сама Хіна, ані найбільше інтере- 
Совані держави европейскі. Але о скілько мо- 
. Ева вже тепер предвидіти напрям япаньскої 
Олітики, то Япанцям і не ходить о то, щоби 
"Дорвати від Хіни значні обшари землі, котрі 
"Вийшлось би не лиш з великим трудом адмі- 


віструвати, але через котрі можна би ще й| 


увійти в небезпечний конфлікт з державами 
европейскими як Аяглією і Росиєю, а головно 
з сею послїдною. 

О екілько доси видко, то Япанці не ду- 
мають навіть задержати в своїх руках Кореї, 
в котрій суть тепер фактично панами; Їм хо- 
дить головно о то, щоби з сего краю, доси за- 
висимого вд Хіни, утворити окрему самостійну 
державу, державу добре зорганїзовану як під 
взглядом адміністрацийним так і войсковим, ко- 
тра би станула клином поміж тими державами, 
котрі найбільше загрожують інтересам Япану. 


граничних і оповістить їх, шо Корея уважав 
ся самостійною і яко така буде лиш она за- 
ключати з тами державами угоди торговельні. 
Здав ся, що Язанці приготовляють вже з ці- 
лою енергією Корею до такого самсотійного ви- 
ступленя 1 старають ся там завести не лиш 
лійшу адміністрацию але й оргалізацию вой- 
скову, маючи головно на ціли забезпечити Ко- 
рею від півночи, від Росиї. Тепер доносять 
іменно, що під проводом Япанців організує ся 
корейска армія і на півночи недалеко від гра- 
ниці росийскої уставляють ся воєнні табори, 
обчислені на трийцять до 95 тисячів войска. 

Крім того в пограничних горах укріпля- 


м до сих держав належить передовеїм Росия, 
котрої посілости сягають на веході аж під саму | ють ся також всі важнійші вивози. Ся экция 
Маяджурию та Корею, а котра своїм островом, | стоїть очевидно в звязи зі сгяганєм воєнних 
Сахаліном, стоїть в безпосереднім сугїдстзі з | сил росийских на далекім Веходї. Утворена 
ЈТпаном. Росия мала також велику охоту за-|з Кореї самостійної держази і заставлене нею 
брати хоч би й пілу Корею, а лиш недостача | дороги Росиї єсть отже один папрям япавьскої 
сї сил воєнних на далекім всходї 1 важнійші | політики -- ва півночи. 

справи в Ювропі етанули тому на перешкоді. Здаєсь, що таку саму ціль має япаньска 
В послідних часах старалась она запяти в р С і на полудни супротив Англії. Пока- 
"реї бодай яке небудь догідне місто портове, де же ся то зовеїм ясно тогди, коли великий 
могла би ліпше умішати свою вовнну фльоту остров Формоза перейде в япаньскі руки. Тим 
як у Владивостопі. Ставувши раз кріпше в | способом опанують Япанці веї хіньско-япаньокі 
Кореї могла би она поволи ваяти цілий край! її 

в свою власть, що було би великим уда- Не без значіня єсть той факт, що Япанці не 
ром для япаньских інтересів. Сама Хіна при хотіли заключати мира з Хіною через якихсь 
своїм  дотеперішнім стані не могла би була посередчиків, лиш безпосередно з повномочни- 
тому спротиявти ся, ані тому перешкодити.) ком хіньского цісаря і єго правительства. По 
Япанці отже старають ся о то, щоби з Кореї! заключеню мира покаже ея, чи він не буде 
ізробяти самостійну державу і єсть річ майже ! мати ще й глубшого значіня, як лиш само у- 
певна, що по заключеню мира межи Хізою | суненє війни. Коли Япавцям удасть ся позас- 
і Япаном політична карта Лзиї змінить ся бо-'кати Хінців для своїх плянів, коли Хінам не 
дай о стілько, що Кореа стане на ній яко лиш дасть ев приступ япаньскій торговли у себе, 
! окрема держава. Корейске правительство запо- | але схоче ще й шӣти зэ єї приміром та заве- 


відає вже тепер, що екоро лиш настане мир, 
то ово вишлє своїх послів до всіх держав за- 


Гети у себе реформу відповідаючу духови ни- 
\вїшних часів, то межи обома державами наста- 
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РОЗВИШАКИ НА РІЦІ М0. 


Повість з житя американьских полішуків. 


Боже, та- то тим способом погиб вже не один 
лодкар. 

— Але мені якось не хоче ся тому віри- 
ти — шетнула знову Мре. Еверетова, але ще 
тихівше, як перед тим. 

-- Чому? — спитав Юджворт здивований. 


жує оранканачан тва ШАША АШАСА 


- Фридриха Герстекера. -- Тому, щоби Гольків Галяр затонув 

природним способом -- відповіла молода жінка 

(Дальше.) шептаючи так само, як і перед тим -- я маю 

ча ПЕ Ах Боже, то так богато людий А ара ан шідозрінв і длятого їду до Вікториї, 

28 сїй лютій ріці! -- сказала бідна женщина ! де осів мій брат, добрий адвокат. Нехай він 

тхнула вахско. роздивить ся, чи пе можна би тих злочинців 
Керле пані, празда — потакував їй | вислідити. М 4 

8 і з жалю кивав головою — тисяті лю- — А не лїпше-ж би було, як би до того 

гине на еїй і на других західних ріках...! взяв ся Гольків син, котрий, як я чув, так 

© Єсть також і богато злих людий. Не лиш, борзо продав грунт по помершім? — сказав на 


а ріка тягне на спід свої жертви. то старий — менї видить ся, що женщина ве 
- Хиба-ж 1 ви чули о тих страшних лю- буде могла нїчого вдіяти тим злочинцям.... коли 
5 допускають ся тут на Місісіпі розбоїв? — | взагалі суть якісь. 
К° з великим страхом тихцем перепуджена! — Гольк прецї не мав нїякого сина — 
Еверетова -- може ви знаєте щось більше говорила Мре. Еверетова дальше так само тихо, 


5 | 
‘чх? як і перед тим. — Я би дала своє горло за то, 
Воры" Я вас якось не розумію, о кім ви го- що той чоловік, котрий подав ся за Голькового 

Ч е) панї -- сказав Юджворт. сина, лиш так удавав. Я нераз говорила з бі- 


щас 3 Та-ж ви може чули в Гелєнї, яке не- дним Гольком о єго родині, а він не таїв ся 
Жено. бдавно тому стало ся на ріці мому су- |з нічим передомною. Ах, чи-ж то раз казав 
р ? спитала тогди Мре. Еверетова. 0 |він мені, що жиє сам один на сьвіті як палець, 
Мені 9 Та чув... Мре. Омартова розповідала і я лиш одна у него, з котрою він буде колись 
Тім | щасливий. Чей же не був би вирікав ся сина! 


енар: - Кажуть, що судно розбило ся об якийсь — Гм! — замуркотів Юджворт і спогля- 
зір. К дав через хвилю перед себе на землю — єму 
(7 10 ще найскорше може бути. — МІЙ | пригадало ся то, що єму говорив Смарт перед 


л 


єго від'їздом. — Мимоволі повернув він очима 
в ту сторону, де стояли оба мужчини і оче- 
видно чо'еь дуже пильно розмавляли з собою — 
гм... коби то Том був тут. Лихо-ж бо й знає, 
на що казав я їхати єму наперед. Чуєш, Боб- 
Рой — 1 він обернув ся до одного із своїх 
веслярів, що стояв найбдизше коло него, і то 
як-раз до того, котрий перед тим еварив ся 
‘з керманичем — як ти думаєш о тій мраці? 
Та-ж ти також вже не перший раз на Місісіші. 

— Я думаю, що нам би як найскорше 
пристанути до берега, або бодай запустити той 
якор від потреби -- відиовів весляр чогось не- 
вдоволений. — Коли нас стрітить який паро- 
ход, то ми пропали, а не стрітить нас, то все- 
таки можна на певно сказати, що десь застряг» 
немо. Коли-б то було моє судно, то я би ска- 
зав, що серед такої мраки ліпше почути під 
собою місісіпекий пісок, як місісіпску воду... 
хоч одно і друге не конче приятне. 

-- Отже твоя гадка така, що коли-б мрака 
стала густійша, то меві треба десь пристанути 2 

-- Та вже ж, що така, коли ви мене о ню 
питаєте -- сказав весляр -- мені й так вже 
якось лячно, коли приходить ся плисти а не 
видко куди, а дотого ще Й під проводом того 
злодюги -- і він показав притім великим паль- 
цем через плече позад себе на Біля. 

Юджворт повернув очима за тим рухом, 
але перестав розмавляти з веслярем, коли по- 
бачив, що Блякфут підходить поволи до него, 
а відтак навіть і еїв собі коло него. 


2 


не не лиш правдивий мир але й дружба, ко- 
тра колись зможе вийти дуже в некористь тих 
держав европейских, що мають в Азиї свої по- 
сілости. 


Атилин. - па = ли у 
Лт с Ф. 
З солотвиньского Підгіря. 
(Пророк на „бороді“. -- Нужда межи ШПідгіря- 
нами. -- Забобони. -- Дороги. — В справі ви- 


ключених зпід фантованя движимостий). 


В Солотвині за містом єсть гора звана 
„бородою“, через котру іде дорога до Маркови 
і Маняви. На „бородї“ стоїть груба верба, а 
під нею шафа привязана до неї. Се єсть склеп 
такий, в котрім через день сидить жид або жи- 
дівка; продають хліб, булки, а купують від 
їдучих або ідучих в Солотвину сир, яйці, кури 
і т. п. На вечер розвязують шнур, склеп на 
плечі, тай кілька метрів через толоку взад і уже 
в своїй хаті. Розуміє ся, від склепу привяза- 
ного шнуром до верби не платять податку. За- 
раз за „бородою“ веть присілок, званий „за го- 
рою“ і там біліє ся кількадесять чистих передмі- 
щаньских хаток. Огже тому зо два місяці явив 
ся там якийсь дурисьвіт, що називав себе про- 
роком. Проповідав, як кажуть, таки по проро- 
чески і відправляв службу Божу, а люди йшли 
до него. Аж як побачив на „бородї“ жандарма, 
що ішов також подивити ся на пророка, дав 
драпака і щез. 

Біда з людьми що ще вірять таким пройди: 
сьвітам. На Підгірю нарід дуже бідний, темний 
і забобонний. От в селі Космачи померла там- 
того тиждня стара жінка, о котрій розказували, 
що она як лиш уродила ся, мала два зубки на 
переді. Селяни мали еї за відьму. ()гже коли 
прийшло до похорону, то селяни щось по сво- 
му з нею зробили в домовині, щоби людем по 
смерти не шкодила, хоч сьвященик тому про- 
тивив ся -- робили якусь операцию, може від- 
тяли гожову або цьвяхами до дошки прибили. 
Оногди їздила до Космача комісия, а слідство 
викаже все докладно. На всякий случай факт 
сей сьвідчить, яка серед людий на Підгірю те- 
мнота. 

Та темнота, несьвідомість законів, лихвар: 
ска банда і брак почутя та милогердя зрячих 
братів зробили з тутешних людий якісь сграш- 
ні істотп до людеких неподібні. Іде собі доро- 
гою один або кількох селян в петечинці або 
подертій веретї, в сорочці, на котрій 


більше яю  согка латок, голодний і в 
лицем поораним від журби іде си- 
рота до суду, бо лихвар послідне забирає. 
Тут для лихварів жнива, яких на другім місци 
певно не знайдуть, бо нарід лагідний, добрий 
а при тім темний -- легко на кождім кроці дає 
ся ошукати. Аж серце болить дивити ся на то- 
го кривдженого селянина -- а наші сварять ся, 
та ще й за які пусті річи, за букви або які 
инші марниці, а нема кому заглянути в хатку 
бідного Гуцула, чоловіка, що марно пропадає, 
нема кому подати єму яку поміч! Красні наші 
гори замешкають колись чужі люди -- лихварі 
-- окоро вої разом, як Русини так і Поляки 
не возьмуть ся до ратунку, який єсть конче 
потрібний. 

Був я раз в селі Маняві, аби оглянути 
„Скит“. На мурах тої сьвятині побачив я мно- 
жество підписів туристів, що Скит оглядали, 
і погадав я собі: ,Гай, гай! Чим то колись 
була Манява, а чих а тепер! І тут нарід збід- 
нів дуже, а як чую, жид Іарнер, що поклав 
ладну школу, має вї зліцитувати враз з горо- 
дом, позаяк громада не може, бо відай не має 
чим єму виплатити. 

У нас в Солотвинщині дороги такі, що 
хоч чортів ними карати; їдеш, то й добре дер- 
жи ся за драбини, абись не вилетів, переїзджа- 
ючи почерез таке каміне, як у богача паска. 
Факту сего ніхто не заперечить, бо хто раз 
сюди приїде, то без наріканя не поїде домів. 
Час найвисший взяти ся сего року до ліпшої 
господарки дорогової. 

На закінченю прошу ще взяти під розвагу, 
чи не можна би в дорозі законодавства вара- 
дити в таких справах: Селянин винен лихва- 
реви 50 кр.і не може віддати; лихвар позиває, 
суд робить єму справу і приходить до фанто- 
ваня. А що одної корови, одної подушки, одної 
сокири і т. д. після закона з 1987 р. не вільно 
фантувати, то лихвар й не бере але дочисляє 
до тих 50 кр. кошти і інгабулює ся на грунті. 
(Певно, що таку справу можна би залагодити 
в дорозі законодавства, навіть не зміняючи за- 
кона о фантованю; треба би лиш постановити, 
від якої висоти довгу можна той довг інта- 
булювати. Ред.). 


Мирослав Підгірский. 


ож пра жагою тя ПЕНЬ 


дішгреца, у міністра справ внутрішних і у мі- 
вістра просьвіти та представила їм бажаня тех- 
ніків. П. міністер Бакегем висказав здивоване, 
що й не техніки уживають титулу інжинїрів, 
а др. Мадейский привнав технікам рацию, що 
они домагають ся відповідного титулу і степе- 
ня академічного. Під сим взглядом можна спо- 
дівати ся незадовго змін. 


Після дотеперішних диспозиций виїде 
Є. Вел. Цісар з початком мая до Будапешту, 
де перебуде десять днів а ввідтам поїде про- 
сто на маневри фльоти до Полі. 


Трибунал апеляцийний в Софії засудив 
бувшого префекта поліциї «Луканова, котрий 
був у Стамболова у великих ласках, на 4 роки 
вязниці і утрату прав горожаньских за нелюд- 
ске обходжене ся з арештованими. 


В Білградї і в цілій Сербії обходжено 
оногди торжественно 80-ті роковини поветаня 
Сербів против Турків під проводом Милоша 
Обреновича. 


Новинки. 


Львіа дня 10 цьвітня 1895. 


-- Іменованя. П. Міністер просьвіти імену- 
вав помічника учителя Людвика Діца учителем 
сьпіву і музики в женьскій учительскій семинариї 
в Перемишли з обовязками, правами іпоборами у- 
чителя школи вправ. -- П. Намістник іменував 
рахункового офіцияла Яна Зимного ревідентом, 
асистента Брон. Сендзимира офіциялом і рахун- 
кових практикантів Брон. Гошовекого, Клеоф. 
Загурского асистентами в рахунковім департамен- 
ті ц. к. Памістництва. 


-- Є. Е. п. Намістник гр. Казимир Бадені 
в товаристві п. ФБіцепрезидента  краєвої ради 
шкільної д-ра Бобжиньского і краевого інспекто- 
ра п. Франкого, оглядав «вчера перед полуднем 
виставу робіт учеників в промисловій школї. 


-- Доповняючий вибір пятьох членів ради 
повітової в 'Говмачи з групи більшої посілости 
розписаний на день 15 мая с, р. 


-- Новий уряд почтовий. Ц. к. Дирекция 
почт оповіщув, що з днем 16 цьвітня е. р. увійде 


— Якось дуже стає мрачно! — відозвав | для осторожности на воду -- ледви чи знай- 
ся він і показав при тім на ріку в долину, де|десь де ліпша, хоч і яка она на око ніби старе 
мрака піднимала ся мов стіна високо в гору - | доробайло. Я вже не одного оленя убив з неї 
страшна мрака... Добре ще, що мавмо з собою|і не одного медведя; та й против червоношкі- 


такого знаменитого керманича. 


рих робила она добру службу і видїла вже не- 


-- Так, так -- відповів Клжворт 1 гля-|раз людску кров. 


нув неспокійно доокола -- там в долині погано 


-- Але ви би єї не проміняли за иншу, 


виглядав... а чи тота мрака на Місісіпі довго | хоч би за ліпшу і красшу ? — сказав тогди той 


бувае ? 


ніби купець і наставив старому свою власну 


— Всіляко, сер... дуже веїляко.... инодї'рущницю не пускаючи ще єї з руки. Була то 
розжене вї й легкий вечірний вітер, як би ві- краева, срібною бляхою вибита і срібним дро- 
чого, а иншим разом держить ся она ріки з та-|том жирована рушниця з дамасковою люфою 
кою силою, як та гума елястична, та ширить!'і чудним якимсь, безпечним замком, якої ста- 


ся чим раз дальше і дальше. — Але здає ся, 
що буде ліаше, коли місяць зійде; но на вся- 
кий случай можемо ще годину, дві їхати спо- 
кійно дальше, ДОКИ аж не приїдемо до острова 
шісдесять і три... Там стають судна звичайно. 

— Так? Огже самі радите мені судно 
десь привязати 2 Я мав охоту вже давнійше 
десь станути. 


-- Ні, борони Боже! -- відозвав ся на! 


то Блякфут -- на що марнувати дорогий час, 
коли не конче потреба. Не бійте ся, паноньку, 
та-ж можете собі подумати, що й мепі так само, 
як і вам, лежить иа серци добро судна, і я певно 
дбав би так само, як і ви о то, щоби ему плило 
ся безпечно. — А то якась хороша у вае руш- 
ниця... чи ие кентекійскої, а може пенсиль- 
ваньскої роботи ? 

Еджвортова рушниця була оперта між 
двома, стоячими там бочками і він сягнув тепер 
по ню — кождий мисливий любить то, коли его 
рушницю хвалити. 

— Що добра, то правда — сказав він і по- 
ставив єї собі на келіна, звернувши люфою за- 


рий мисливий ще ніколи не бачив. 


-- Ги -- сказав на то старий і майже 


мимо волі приложив чужу рушницю до ока — 
знаменита штука... складає ся знаменито.... саме 
так, як то я люблю... мушка ясна а мірка не 
за груба... мусить бути дорога... ви десь купу 
‚гроший за ню заплатили. А бє добре? 

| -- Можу о заклад поцілити з неї на шісде- 
сять кроків з вільної руки, чверть доляря, вісім 
збо й десять разів раз по раз. 

-- Ну, коли так, то треба би вам віддати 
всяку належну честь ....а чому-ж ви хочете 
міняти ся? 

— По правді сказавши -- говорив тамтой 
другий і споглядав задуманий перед себе -- 
мені би було жаль розлучати ся з сею рушни- 
цею, але знову я вже так собі постановив. -- 
Она походить з милої менї руки і длятого 
викликує в мені нераз дуже прикру згадку... 
Мушу єї конче позбути ся... а коли-б вже она 
мала дістати ся в чужі руки, то най би хиба 
лиш у ваші. Коли хочете, то можете зробити 


| би зовсїм природно, 


добрий інтерес, бо як-раз тепер найшла на мене 


така хвиля. 

-- Я, бачите, не з тих, що користають 
з того, коли на другого найде така хвиля; -- 
відповів старий мисливий — але оставмо то на 
боці, ми ще й в чімеь другім зовсїм иншої 
гадки... Вас мучить прикра згадка, а для мене 
така згадка дуже дорога 1 я би за ніякі гроші 
не ровстав ся з сею рушницею. Я мав колись 
сина, що ві перший носив... я привіз був єму 
єї з Кентек... а бідний хлопець... та що то 
й говорити... То й вся памятка по вім, та 
нехай і лишить ся при мені чи в радости чи 
в омутку. 

-- Отже не маєте охоти проміняти ? 

-- Зовсїм ніякої, хоч би ва вашій було 
тілько золота, кілько тепер срібла. 

— Ах, Мр. Еджворт, срібло на добрій 
рушници має найменшу вартість — сказав той 
ніби купець -- ви то самі найліпше знаєте, не 
треба вам і казати; вартість в самій рушници 
і ваша правда, коли кажете, що вам вистане 
і сеї, хоч она на око не така красна... то було 
хоч би й не було иншої 
причини, задля якої она би мала для вас вар- 
тість... Ану-ко, будьте ласкаві та покажіть 
свою рушницю... чи нема на ній часом знаку 
фабриканта. 

-- По правді скававши, я й сам не знаю 
— відповів Еджворт — я вза тим ніколи не 
дивив ся... Впрочім то все одно, чи еї робив 
Джон, чи Гаррі, коби лиш єго робота добра 
була.... 

-- Оно то й правда... але я маю кілька 
знакомих фабрикантів рушниць в Ќентекі і було 
би для мене цікаво знайти тут знакоме імя. 


Повіта, з звичайним обсягом дїланя. Округ дору- 
чень сего почтового уряду будуть становити 
громади і обшари двірекі Станькова і Верхня, 
ЯК також обшар двірский Збора. 


— В львівскій церкви духовної семинариї 
будуть відсьцівані у Велику Цятницю о 4-ій го- 
Дині пополудни отеї страстні псальми: Бортнянь- 
ского ,Благообразний Иосиф“ А-тої, Рудковокого 
»Нас ради" С-тої, Бортняньского „Гзасом моїм 

яко Господу возвах“, концерт М-го ХХУП (-тої, 

Вортняньского „Коль возлюбленна селенія Твоя 
Господи“, концерт №-го ХҮП Е-даг, Рудковекого 
у1екупил ни вси“ В-даг і Бортняньского „Бла- 
(жени людів“ концерт №-го ХХІП Е-диг. 


Й -- В Перемишли у Велику Патницю о 4-1й 

Годині по полудни хор питомцїв в полученю з 
хором „Перемиского Бояна"  відсьшіває отеї 
страстні псальми: 1. Бортняньский , Благообраз- 
Ний Йосиф" (хор мішаний). 2. Бортняньский. 
Концерт М-го ХІХ. „Рече Господь“ (хор мужес- 
кий). 3. Гайдн. „Днесь со мною“ (хор мішаний). 
4. Лавровокий. „Текупил ни вси“ (хор мух). 5. 
Борняньский. Концерт №го ХХХ „Госиоди кто 
Обитавт“ (хор. муж.). 6. Бортняньский. Кондерт 
М-го ХХПІ „Блажени людів“ (хор мішаний). 


— Школа деревного промислу в Коломиї 
Числить 41 учеників, між ними 10 токарів, 10 
СТолярів, 10 різьбарів і 1 надзвичайний ученик 
Столяр. Богато учеників окінчило першу гімна- 
Зияльну клясу, а деякі навіть низшу гімназию. 

кола вироблює також меблї і деякі домашні 
Знаряди на замовлене. При школї есть бурса на 
1 учепиків, прочі ученики дістають підмоги, а 
Між ними одержав один від повітового виділу в 
Підгайцях 20 зр. а другий від повітового виділу 
в Онатані 50 зр. Міністерство просьвіти призна- 
МИЛО на підмоги на біжучий рік 200 зр. 


77 Блискавичні поїзди будуть заведені від 

я між Віднем і Львовом. Блискавичні будуть 
они длятого, бо їзда ними з Відня до Львова 
буде тревати всего 10 годин, т. в. поїзд буде 
Черебігати за годяну 85 кілометрів. (Зі Львова 
до Відня в 756 кільометрів, то на годину вицало би 
й», кільометрів, але звиж годину треба відчи- 
сдити на пцерестанки). З Відня буде виїздити но- 
Чадо о годині 8-ій рано і за 6 годин т. в. о дру- 
{1 Тодинї стане в Кракові а по чотирох годинах 
ДАЛЬШОЇ їду прибуде до Львова о 6-1й годині 

| Вечером. Поїзд буде вадержувати ся лише на 
Найважнійпіих стациях. 


1 ма 


- -- Холєра, як пишуть з Петербурга, не ви- 
Ясла ще на Волини і на Поділю. Від 1 до 15 
Марта бул 


3 


І 4 случаї смерти. На Поділю було від 10-го до | бурмістр Піттері величавий пир, в котрім взяли 
23 го марта 11 занедужань і 6 случаїв смерти. 


-- Трудолюбивість пчіл. Величезна скіль- 
кість меду і воску, що вироблять пчоли кождого 
року лише в Ївроці, мусить кождого зачудувати. 
Европейскі пчоли дають річно 15.000 тон (одна 
тона мав 1000 клгр.) воску вартости около 20 
мілїонів зр. і 80.000 тон меду вартоети до 30 


участь п. мінїстер торговлі і инші достойники. 
По тоасті в честь 6. Вел. Цісаря, котрий при- 
нято з одушевленем, тоастував відтак бурмістр 
в честь п. міністра торговлі яко того, котрий 


старає ся о піднесене Триєсту, а відтак в честь 


о на Волини 56 случаїв занедужиня! 


міліонів зр. Пайбільше упорядкованих пасік і у- 
лиїв має в Бівропі Німоччина, бо до двох міліо- 


нів улиїв, що видають річно 20.000 тон меду, 
відтак іде Іспанїя, а дальше Австрия з 1,550.000 
улиями 1 18.000 тонами меду. Веї инші держави 
мають низше міліона улиїв. 


-- Важне для тих, що хотять їхати до 
Бравилії: Делегация полїцийна в Понтеббі за- 
відомила граничний комісарият в Понтафель, 
що королевоко - італіявьеке міністерство еправ 
внутрішних зарядило, щоби на будуче чужих 
емігрантів, котрі при ветупі до Італії не вика- 
жуть ся, що мають карту на бевплатний пере- 
їзд з Генови до Бразилії, не впускано черев 
границю. Доси відбирали агенти еміграцийні 
австрийских і росийских емігрантів в Понтеббі 
і перевовили їх дальше безплатно, позаяк най- 
частїйше не мали ніяких фондів. Ц. к. Преви- 
дия Намістництва повідомляє о тім підвластні 
собі органи, щоби они здержували емігрантів, 
котрі г браку карт на безплатний перевіз кора- 
блем не можуть дістати ся до Італїї, особливо 
же росийских вже на граници від дальшої їзди, 
а то длятого, щоби уникнути коштів, які му- 
сілоби наробити їх шупасованє з Понтафель. 


-- Померли: У Львові Мария Рихвицка 
жена урядника тов. „Днїстер“ в 26-ім році 
житя. 


ТЕЛЕГРАМИ 


Відепь 10 дьвітня. Є. Вел. Цісар, котрий 
продовжив був свій побут на замку Лїхтенегг 
о 24 години, вернув вчера вечером по 9 год. 
назад до Відня. 


Відень 10 цьвітня. До М№. її. Ргоз5е доно- 
сять з Будапешту, що спільні ДЛелвгациї бу- 
дуть скликан: 5 або 6 мая е. р. 


Триєєт 10 цьвітня.* З нагоди спущеня на 


воду .Льойдового парохода „Габебург“ устроїв 


х СОкававши то, взяв він рушницю в свої 
Ы ки 1 став єї обертати на вої боки та оглядав 
000ливо уважно люфу, на котрій ще було } 


Він і так мабуть замок від мраки — 


Відпо: ред 

повів Блякфут і виймив евсю власну по- 
Е: -- підсиплемо сьвіжого. 

праві ївою рукою держав він рушницю, а в 


її, котрою рівночасно отвирав порошницю, 


мав й Й - 

Б; Маленький цьвяшок, що дістав єго від 

3 18. -- Але Юджворт все-таки не спускав ока 
него, 


— 1 х 5 ны ТЕРҮ 
чужанц Цо у вас за порох? — спитав він 


Дімонтокий.... 

Бате "з ану наставте руку... 

У Р дані .. Чи не знамевитий ? н 

- Ми оре став оглядати порох і взяв єго 

шоқ; оа 8 тій самій хвили був вже цьвя- 
в Д!рочцї на панві в єго рушвици — Бляк- 


Е. т . р: . 
А Д. ще пороху на панву і замкнув | 
ад, 


=== Правда 
"©10бовавши в 


розуміє ся — відповів 
ну, подивіть 


» порох добрий — сказав старий, 
Го ще на язиці -- чистий і до- 
В смаку -- такого можна лиш рідко ді- 
у в Індиянї.... Возьму собі такого домів хоч 
карк 0арилку.... я вже й виписав собі єго на 
б — Сказавши то взяв він від Бляк- 
рушницю і поставив коло себе. Мре. 
биділа при тім 1 лиш від часу до | 
За оком на обох мужчин. 
Льо, сер! — відоввав ся нараз той 
1 показав на молодицю -- а тій 


Тати 


леді що такого... та-ж она чогось нараз так по 
блідла. | 
-- Господи, а вам що такого Місіс Еве- 


ВИДКО якісь знаки, хоч дуже невиразно, а на- рет? -- відоввав ся Едзжворт і схопив ся. — 
ОНець і отворив паввочку. | гагы ви дійстно бліді, як стіна. 

ло 7 Осторожно... бо ще висиплете менї — То мине — прошептала молода жінка 
рох — відозвав ся Еджворт. іі притуляла собі на хвильку хустку до очий — 


то так щось нараз мене взяло ся.... роздравнене 
в Геленї.... скора зміва.... а може й вогкий воз- 
дух на рщі.... 

-- То-ж то й є — сказав на то Еджворт-- 
то воздух найбільше тому причиною, я пови- 
нен був вже давно звернути на то увагу. Але 
заждіть лищ трохи, винесу вам зараз дерги 
і вробимо для вас порядну постіль; нічим так 
не можна закрити ся від вогкого воздуха, як 
вовнянними дергами. 

Ї старий чоловічок, не зважаючи на слова 
жінки, взяв свою рушницю та пішов на перед 
судна, а звідтам малими східцями до середини. 
Зараз по тім вернув назад і виніс три макінові 
дерги та став при помочи Блякфута, котрий 
пильно порав ся, робити шатро, під котрим 
опісля Мре. Еверотова могла спокійно положити 
ся на спочинок. Єсть то чемність супротив жі- 
нок, яку оказує навіть найпростійший полішук 
і длятого може кожда жінка без обави, що єї 
стрітять які неприятности, їздити сама по ці- 
лих Сполучених Державах. Кождий чужий чо- 
ловік, котрий случайно їде з нею, возьме єї 
охотно в опіку, котрої она лиш рідко коли по- 


требує. 
(Дальше буде) 


парляменту. Віцепрегидент Палати послів і член 
Палати панів Миланич відповіли тоастами на 


благо і розвій Триєсту. 


Софія 10 цьвітня. Агентия балканьска 
заявляє, що вість подана агентиєю Стефанього, 
будьто би правительство болгареке наміряло 
поробити якісь кроки в справі призваня кн. 


Фердинанда, веть зовсім бевосновна. 


Будапешт 10 цьвітня. Угореке бюро ко- 
респондеяцийне доносить з Топольчи: З при- 
чини, що нині мають ся відбути вибори до 
парляменту а прихильники Кошута виклику- 
ють розрухи і відгрожують ся лібералам, варе- 
квіровано войско. Вибір 


Вареша здаєсь бути ззпевнений. 


секретаря держави 


Рух поїздів зеліаничих 


важний від 1 мая 1894, після львівск. год. 


Відходять до 


Поепіш: 
Е | і Овобовив 


Кракова 800106) 22611111 781 – 
Підволочиск 6-44) 330110 1611111) -- =. 
Підвол. Підзам 6:58] 3:32] 1040/1133] - | - 
Черновепь 65 -- |10517 331) 11:06) — 
Стрия -- = 110:26| 7:91) ЗАЦ Т4 
Беязця - | з р 856, 7911 -| - 
Приходять з 
Кракова 308) 601 646) 936) 936) —– 
Підволочиск 2748 10:06] 621 946 ~ | – 
Підвол. Підзам. 234 944 921 5:55! зе | = 
Черновець 10161 -- | 711| 8.13| 103| 238 
Стрия | Р 9:23| 910 1945 Р 
Белзця - | |854) 5-91 = | А, 


Числа підчеркнені, означають? пору 
нічну від 6 год. вечером до 5 год. 59 мін, рак 


В інформацийнім бюрі д. к. аветр. велїзниц: 
державних у Львові ул. Третого Мая ч. 3. (Го: 
тель Імперіяль) продав ея білети полосові ї окруж 
ні, пляни їзди і тари у форматі кишеневім і дає 
ся інФормациї в справах тарифових і перевозових 
У тім бюрі, а також у такім самім бюрі у Відни 
(І. Јоһаппеправве 29) удїляв ся устних або пцисьмег- 
них пояснень в справах служби на ц. к. аветр 
зелїзницях державних. О окілько підручники в: 
вваляють, можна тамже васягнути інформаций шо 
до решти австро-угорских і ваграничвих зелїзвиш . 


Час подавмо після годинника львівоког 
він різнить ся о 35 мінут від середно - європей 
ского (велізничого): коли на велізници 12 год. ті 
на дьвівскім годиннику 19 год. і 35 мін. 


А АС РЕ Н РР унаа. -- 


-- У Львові виходять ті літературні ча- 
социси і вістники: Зоря, ілюстроване письмо лї- 
тературно-наукове, 72 аркушів друку на рік, 
коштує 6 вр. у Львові, ул. Академична ч. 8. -- 
Дзвінок, ілюстроване цисьмо для науки і забави 
руских дігий і молодежи; 36 аркушів друку- 
5 вр. у Львові ул. Чарнецкого ч. 26. -- Правда, 
місячник політики, науки і письменьства, окохе 
60 арк. друку, 5 вр. у Львові ул. Академічна 
ч. 8. — Жите і Слово, вістник хітерагури істо- 
риї і олькльору; 60 аркушів друку 5, зр. у 
Львові, ул. Глубока ч. 7, 


За редгкпию відпомідаю Адак Крохевенкиї 


я 
есоезозогсособеФ0б6е20200з322Ф2202209000856: | 
Ф | ГАЛИЦКИИ БАНК КРЕДИТОВИЙ 
&% | - з ў » е Ші с] почавши від | лютого 1890 доручає 
с С Спітцер у Відни 6&| «гаситнати касові 
8 ў 5 а диевнам выповіджеяєм 
Фе поручає е . 31,7, Асигнати касові 
з А ч сэр. Р) . 7 » 8 птовате виповідженєм, всїже явагодячі сав сбіві 
З Товари наміюні і шамотові. у 4... Асигнати масові | 
5 В АО НА А а Е ж 
Налити білі і кольорові. — Насади коминкові. Ком- 4], Львів, дня 31 січня 1890. Д Диренция. 
З плетні урядженя для стаєн і обор. ОСОО) СЭСУЧ) КАСИМ за 
е З 9 

На жадавє висилаємо катальоти. б Перший склад обуви карльсбадскої 5 
є "в 
в бдастулники для Г аличкни г з уко ви НИ 2 Е Адольфа Льонкера З І 
З Львів ул. Кароля Людвика 21. Ж 
- Ггамелњ Сэавигель РА Я Я п ангуоний А Ө 

і = 175 Уруд У б б 4 ; панів ї 
$ у ЛЬВОВІ, уллци Копорпіка число 21. 88 анон ала нні раби З 
бевоовеввовевевевевосввоевооввсї Р ЧО ЧА 


СЭС бесббобевовесо соб. 


казаан фах вениним 


ОРАДА Веј при бори 


МАСА 8л для аматорів і фахових фотографів 


Фр ШУБ ҮТ А именно : 
загально увнана за навауч- | ЧӘЛПр альбуміновий, целюйдиновий, течі, тикла, хе- 
шу і найтревалійшу, поручає 


головний ссзд | Й  Мікалія найдешевше купити можна впрост у заступ 
Львів, Ринок ч. 45. ників фабрик найбільших 


У Львові до „ набутя та- 
8 зі 70 Зо за 
Зам Я 2 А й 


кож у вох складах. 
Львів, ул. Коперніка 21. 


(Львів Імпресса) 21 


ол 


х, ў п «Мо Фан 
ОО ЧЕ РО СР рУ РРО рем ба еф ај "РАК 


Нельсе н у Зідн 


в, |їльосети з перепливом волиї = того. — Рури кльосетові. -- званий З і 
ві засади з патентовим замкненем. — Борини ча волу. ~ Комплетні урэ! 
і дженя купелеві. — Вентілятори. — Прибори до. ролотятів, як також й 
рури ляні і ковані. — Томня, фонтани 1 всякі арматури. 


Заступаними для ГАЛИЧИНИ і БУКОВИНИ 


ьвів ГАМЕЛЬ і ФАЙГЕЛЬ Коперніка 21. 


На жоланє висилає ся катальоги. 


ані 


П оручае ся 9 


торговлю вин ЛЮДВИКА ШТАДТИІЛЛЬЕРА у Львові. 


З друкарні В. «Ловиньского під варядом В. 1 Вебера 


